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METAL ALLOY PIPES HEEDED TO FULFILL T*& 19W POWER PLANT CONSTRUCTION PROGR AM 
Bergnann Borcig, Berlin^ViXhelmsruh 25X1 A 


Amount 

Dimensions 


300 leg 

17 x It Rim 

15 Mo 3 

300 kg 

51 x 3.5 

15 Mo 3 

370 kg 

368 x 20 

15 Mo 3 

500 kg 

18 x 3 

SK 12 

200 kg 

38 x h 

SK 12 

18,000 kg 

Mi.5 x li 

SK 12 

8,000 kg 

102 x !i.5 

SK 12 

2,000 kg 

108 x ii.5 

SK 12 

5,000 kg 

368 x 12 

SK 12 

11,200 kg 

hhoS xh 

15 Mo 3 

720 kg 

76 xh 

15 Mo 3 

2,080 kg 

83 x It 

15 Mo 3 

l„7i»0 kg 

83 x ti.S 

Cr. V 

920 kg 

368 x 10 

Car. v st. So.,: 

300 kg 

267 x 26 

SK 12 

260 kg 

1|19 x 26 

SK 12 

2,li00 kg 

220 x 18 

70 Mn h 

1*50 kg 

216 x 8 

15 Mn It 

150 kg 

267 x 6,5 

15 Mn i< 

EKM Rohrleitungabau Bitterfeld 


3 f 000 kg 

30 x 2.5 

Or. Mo 

3,000 kg 

38 x 2.5 

Or. Mo 

3,000 kg 

57 x 2.S 

Or. Mo 

3,000 kg 

89 x 3.25 

Cr. Mo 

3,000 kg 

108 x 3=75 

Or. Mo 

6,000 kg 

159 X ti.S 

Cr. Mo 

13,500 kg 

26? x 7 

Or. Mo 

6,200 kg 

318 x 8 

Or. Mo 

39,500 kg 

368 x 10 

Cr. Mo 

EKM Neumark 

9,000 kg 

38 x 3.5 

15 Mo 3 

3,000 kg 

l»lio5 x 3.5 

IS Mo 3 

1,000 kg 

216 x 8 

15 Mo 3 

EKM Finpw 

100 kg 

20 X 2„5 

13 Cr. 1*1* Mo 

700 kg 

30 x 3 

13 Cr. Mt Mo 

900 kg 

95 x 6 

13 Cr. Ui Mo 

5,500 kg 

mxB 

13 Cr. 1*1* Mo 

3,100 kg 

llt6 x 9 

13 Cr. 1*2* Mo 

8,500 kg 

171 x 11 

13 Cr. Ui Mo 

51,000 kg 

292 x 18 

13 Cr. till Mo 


217390 kg 
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gKEKTfffiTAl raqM IMPORTS HKKDED TO FULFILL THE 1952 POWER PUNT CONSTRUCTION PROGRAM 
Bergmann-Borsig 


Amount 


Quality 


Dimensions 


9 t Boiler plate 

C 18 

1 1 

It 

C 12 

3 t 

ft 

G 18 

hi t Heavy felate 

15 mm 

lot t 

ti 

20 mm 

t7 t 

M 

25 mm 

t t 

it 

28 mm 

15 t 

it 

hO mm 

77 t 

it 

30 mm 

Heerane 



80 t Boiler plate 

16 Mn 

60 t 

tt 


20 t 

it 


25 t 

it 

G 18 

35 t 

it 

G 18 

Hohenthym 


liO % Boiler plate 

16 Mn 

16 t 

it 

16 Mn 

10 t 

w 

C li 

15 t Heavy plate 

20 ram 


hS x 1200 x t£00 
30 x 1500 x J 50 Q 
30 x 1200 x 35*30 


of this amount 
of this amount 

1*0 x 1310 x 5310 
hO x 2210 x 2210 
35 X 1500 = Ifoo x 3600 
to x 1500 - IfOO x 3600 


to x 1350 x 1,300 
tO x 2150 x 21(30 
30-32 x 1500 x 2 (kx> 


NgS&rR 

20 t Boiler plate 
Ger a 

6 t Boiler plate 


6 % " 

B itterfeld 

lib5 t Heavy plate 

15 t » 

130 t » 

200 $ « 

200 t " 


16 Mn 3 

50 x 1500 x UGoo 

C 18 

38 x ItOO x t500 


38 x 2000 x 2000 

C 18 

25 x ItOO x 2500 

10 mm 


8 mm 


3 mm 



10 mm) for ^ 8a8rv ^r®orgtmg Fflrstenbsyg 


Finow 


80 t Heavy plate 

6 mm 

Rathe now 

25 t Boiler plate 

C 12 

20 t « 

C 12 

10 t Heavy plate 

5 am 

10 t " 

6 ram 

Mifeu Holshausen 

35 t Heasy plate 

5 mm 

51 t " 

6 ram 

2? t « 

6 mn 

77 t " 

10 mm 

23 t " 

15 mm 

37 t " 

2Gtam 

Aeshersleben 

12 t Boiler plate 

C 18 

Meiagen 

8 t Heavy Plate 

5 nun 

10 t " 

6 mm 

8 t » 

8 mm 

7 t » 

10 m 

5 ft " 

12 sm 


18 x 1600 x 3200 
12 x 1500 x Wai»l§fcge 


12 wm 
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<C0HT*D) 

Erfurt 

Amount Qualit y Dimenaione 


10 t Heavy plate 

5 

10 t 

r» 

6 mm 

10 t 

ri 

8 mm 

10 t 

r» 

10 mm 

8 t 

n 

12 mm 

5 t 

rt 

15 mm 

Orels* Ooehxau 


15 t Heavy plate 

8 mm 

20 t 

w 

10 mm 

10 t 

tt 

12 rm 

12 t 

» 

15 mm 

7 t 

#5 

30 mm 

18 t 

rt 

5 mm 

Trafo Dresden 


32 t Heavy plate 

8 mm 

2li t 

« 

10 mm 

10 t 

ft 

12 mm 

10 t 

ft 

15 mn 

31 t 

«» 

20 mm 


SECRET 
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